-ν 9) ς τ Ες σπα 


Ταιῃ ο ας 


γνγϑν--στοςς Νερο. 


τς τῶι ὀνττσα. - ᾿ . 


ἸΌοκ-α. Ὠέσιοννι Ἰλδς το Ὁ 41 α 


ΟΝΝΕΗΤΙΝΟ ΤΗΕ ΓΏΌ-68 Πο 
ΓΟΗ ΡΟΟσΙΤΙΝΕ ΡΥΝΕ ΜΟΝΙΤΟΗ 


ΝΟΤΓΗ 
----- 


5ΥΝΟ 
ΙΝΝΕΡΤΕΚ 
ΑΞΞΕΙΒΙ Υ 


βΕµΟνΕ ΤΗΕ ι.5-367 ΑΝΟ ΒΕΡΙΑΟΕ ΝΙΤΗ 
ΤΗΕ ΕΝΕΙ Ο5Εῦ ΑΞΞΕΗΒΙ Υ, 


ΙΝΞΕΚΤ ΑΞΞΕΡΒΙ Υ ΝΙΤΗ ΤΗΕ ΝΌΤΓΗ ΑΤ 
ΤΗΕ 5ΔΠΕ ΓΌΒΝΕΝ Α5 ΤΗΕ ΡΟΤ. ΙΕ Υου 
ΕΕ-ΙΝΡΞΤΑΙΙ ΤΗΕ 15-567, ΒΕ 5υκε το 
Ρι ΑΕ ΙΤ ΙΝ ΤΗΕ ΘΑΜΕ ΡΙΡΕΕΤΙΟΝ. 


